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Officiële uitgave van gemeente Baarle-Nassau. 


Volledige melding 


30 juni 2016, Veldbraak 16, 5111 HH , saneren 2 asbesthoudende daken en vijf ventilatiekokers op 2 
stallen 


Aanvragen en (geaccepteerde) meldingen omgevingsvergunning 

Ingediende aanvragen, (geaccepteerde) meldingen en volledige sloopmeldingen liggen niet ter inzage 
en het indienen van bezwaar of beroep is niet mogelijk. 


1 


Gemeenteblad 2016 nr. 100607 22 juli 2016 




